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N° ordre 







Désignation IsA l _ 7 /yyuM*' d 

VASSAL planche A ^oôté 5 3 souche 1 2 ( 3 ) 4 5. 

FEUILLE ADUL TE, 


34 - Petite 0 - moyenne 2 - grande 3. 

Face supérieure : limbe et nervures : glabre O" séteux 51 
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 

34 - Face inférieure : nervur es z glabre {^) *- séteux 5 - velouté 6, - 

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9- 

35 - limbe : glabre (p - séteux 5 - velouté 6 - 
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9* 


Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 

révoluté 4 - tourmenté 5* 

Lobes : plan. 1 - en gouttière 2 - involuté 5# 

^j^révoluté ( 4 ) - tourmenté 5* 


36 - Surface 


xmie 1 « ondulée 2 - finement bullee 3 

grossièrement bullée^p - gaufré eÇp- 
pllsséc au point pétiolaireÉ6) 


37 - Nervures : face supérieure : verte 1 — point pétioiaire rouge 2 ~ 

partiellement rouge e> - entièrement rouge 4„ 

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge e> 
entièrement rouge 4= 


- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 
vert plombé 4 — autre 5 s 



vert foncé 3 p 


FETIOIF 

39 - Long 1 ~ moyen 2 - court 

39 » glabre ^ - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 « totalement 8, 

40 — aranéeux 4 — duveteux 5 “ cotonneux 6 ~ partiellement 7 — totalement 8* 

40 - coloré 1 - partiellement coloré (f) - autre 5* 

- angle pétiole/limbo : inférieur à 90° (l)-égal à 90° <2)-supérieur à 90° 0). 

- angle pdtiole/rpn au: Inférieur à 90“ (i )-agal à 90 “ ^-supérieur à 90“ (3). 
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Déalgn!ltl ° !1 ' ! -êJê,cMÆ r de o.s«U4cr 

VASSAL Planche Côté S N* ^'3 Souche 1 Z $4 5 

(A) BOURSKONHMEHT . 

Colonne 

51 - épanoui 4 - moyen - globuleux 6, 

32 - glabre 4 - sét6ux<^~ velouté 6 - aranéeux, ?j- 

duveteux (Tj^- cotonneux 9* 

30 - blanc 0 ~ fauve ou roux 1 ~ carminé 2 - à liseré 

carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 3 - à plages bronzées 
entièrement bronzé 7 - vert 8 * autre 9* 

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT, 

31 “ étalées «$ en gouttière ($ - autres 9# 

39 » glabres 4 « séteuses^Jj, - Veloutées aranéeuse^T^] — 

duveteuses 8 - cotonneuses 9. 

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 — 

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages 

bronzées /b7- entièrement bronzées 7 » vertes 8 - autres 9* 

Dans le cas où la première feuille détachée est ù liseré carminé, 
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée. 
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ordre 

Désignation , 4U " * K r ^ ^ 

VASSAL Planche CÔté S n° souche 1 2 5 

(P) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE PE LA FLORAISON 


Colonne 

36 - mérithalle 

37 - noeuds : 

38 - vrille ; 

38 - bourgeon ; 


dos coloré 1 - à raies (?) - vert 3 • 

ventre coloré 7 - a raies © - vert 9 * 

dos coloré (f) - à raies 2 - vert 3 • 

ventre colo JP® - à raies 8 - vert 9 - 

— 0L è'ÏC'K, 

verte 1 - jaune (J) - rouge clair 3 - 

rouge foncé 4 * 

coloré 0 - vert 8 * 


(I) FLEUR 

39 - morphologiquement t mâle ~ 


le 9 * 


hermaphrodite 8 - femel- 

Aé ' ^ ~ 














N° ordre 
Désignation 


Planche -4<o côté i N° ÛS souche 1 2(3)4 5 


VASSAL 

(S) JEUNES FEUILLES DU BAS 
Colonne 


h 

y 


26 - 

27 - 

27 - 

28 - 

29 - 

30 - 

31 - 


31 - 

32 - 

33 - 

34 - 

34 - 


glabre (f) - séteux 5 - velouté 

duveteux 8 - cotonneux 9 • 


6 - aranéeux 7 


sur nervures 

à limbe plan 
révoluté 4 

à lobess plan 
révoluté 4 “ 


7 - sur limbe 8 . 

1 - en gouttière © 

tourmenté 5 * 


1 - en gouttière 

tourmenté 5 • 


2 - 


involuté 3 
involuté 


3 - 


autre 9 
- ara- 


blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré 

carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - a plages bron¬ 

zées © " entièrement bronzé 7 - vert (g) - 

à pétiole glabre <3>-, satoux 5 “ velouté 6 
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 • 

totalement (7) - sillon 2 . 

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON 

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé dO* 

glabre (01 - à épines ou analogues 3 - à poils mas¬ 
sifs 4 “ séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - 

8 - cotonneux 9 * 

Q) - partiellement 2 . 

vert 1 - coloré d'un seul côté (0 - à raies colo¬ 
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 

entièrement Ç?} - partiellement 8 « 


duveteux 
entièrement 


(I) FLEUR 


35 ” bouton florals gros 1 - moyen 2 - petit 3 « 

35 ” morphologiquement i mâle (l), — hermaphrodite 8 - femel¬ 
le 9 * 


o 

# 


5 , 5,54 


C.Se rn sû n 









Désignation t 


4U-7 q* 


V 

<** 


VASSAL Planche -4(c Côté S 110 U 5 Souche 1 2 (p 4 5 


(A) B PUR OBOMEMENT 
Colonne 


3: 

32 - 

épanoui 

glabre 

4 

4 - 

moyen - 

ssteux 5 *- 

globuleux 6 . 

velouté 6 - 

aranéeux fA - 


duveteux 

8 

- cotonneux 

9 . 

' P w 

30 - 

blancs 0 

- 

fauve ou roux 

1 - carminé 

2 - à liseré 


carminé 

3 

cuivré 4 - 

- jaune 5 - 

à plages bror- 


zêee 

- 

entièrement bronzé 7 - vert 

8 - 


autre 9 

fl 



✓ 

(D) JEUNES 

FEUILLES LU HAUT 



31 - 

étalées 

7 

- en gouttière 

' autres 

9 . 

39 - 

glabres \ 

© 

- séteuses 5 

veloutées 

6 - aranéeu- 


2 9 - 




ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 . 

blanches 0 - fauves ou rousses 1 -- carminées 2 - 

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à 

plages bronzées (S) - entièrement bronz ées 7 — ver— 

-——^ 

tes 8 — autres 9 • Pans le cas où la première feuille 

détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et do 
la 3° feuille détachées sera notée. *pUxiJfc 
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a , 

îî° ordre 4 É ^ t pJh 

5U-> NT <** y 

Désignation * vl 

VASSAL planche 4<» cote Si! 0 souche 1 204 5 

FEUILLE ADULTE 

- Petits - moyenne 2 - grands 3 * 

- Face supérieurei limbe et nervures i glabreüp - séteux 5 

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux o - cotonneux 9« 

- Face inférieurs: nervures : glabre 4 - sétaux 5 “ velouté 6 

pjL. araneeux 0- duveteux 8 - cotonneux 9 * 

limbe : glabre (£)- séteux 5 - velouté 6 - 
aranéeux 7 - duveteux 8 - Srbtonneux 9 * 

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté^ - 

révoluté 4 “ tourmenté 5 

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - 

revoluto 4 - tourmenté 5 

- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finementdDullée 3 - 

grossièrement bullée 4 “ gaufrée [5J~ 

plissés au point pétiolaire 6 . 

- ÏÏervures: face supérieure: verte(T)- point pétiolaire rouge 2 

partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4* 

face inférieure: verte^T^* partiellement rouge 3 — 
entièrement rouge 4 

- Couleur: vert jaune 1 - vert f ranc (0- vert foncé 3 - 

vert plombé 4 — autre 5 » 

PETIOLE 

- long 1 - moyen 2 - court 0) . 

- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - 

partiellement 8 - totalement 9 • 

-aranéeux (J) - duveteux 5 - cotonneux 6 -partiellement^; 

totalement 8. 

- coloré 1 - partiellement coloré <§>- autre 3 

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (l) - égal à 90 ° 

supérieur à 90 0 (3) • 

- angle pôtiole/rameau: inférieur à 90 ° (l) - égal à 90 ° 

supérieur à 90° (3) • , . • - - r ' 


© <0 












N° d'ordre 
Origine ï 
E mplacement 


Désignation: 


ZU. 7 cà\U. SJ, 


Tas 


.si 43 * Tign* 




8 - Angle des nervures . 

? - y . . 

10 - L 2 / .. 

11 - Lobes ...•*•* 

12 - S. lat. sup. (prof.) 

13 - S. lat. inf. (prof.) 

14 - 3. pét. (forme) • • 

15 - S.L.S. (forme) . . • 

16 - Dents : Forme » » 

17 — Dents î Méd/ E. * • 

18 - Angle lob. term. . • * 

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 

20 — Nombre de Dents : S.P. 

21 - Angle L 1 ^ : 

22 - Largeur 3.P. : 

23 - Dent terminale 


<9-2-3. 

&-©- 3. 

©-©- 5-7-9. 

®-<P- 2 -3. 

<£)- 1-2-3. 

0- £>- 3 - 4 - 5 - 6. 

@-g>2-Q)-4-5“6-7 -© 

©- 3 -© • - 

©-©- 3. 

G>~9 ~ 3 - 

1 -<f> 3* 

1 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 

0-2-3. 

0- 2 - 3 - 4 - 5- 


du lobe latéral supérieur î 


Direction : © ~ 3* 

Forme î ©~ 5* 

Hédiane/Bkse î ©-<©-© 















Formulaire de description 6/8 

_ (apr ès c hute d es feuilles) 

Année ^ 3-5 5 Observait m 

Code cépage Q4AI, Code clone o-L- 

Nom cépage c^t Empla cernent : x.c (\ h 

Sarment 


oiv lui section transversale : circulaire^)- elliptique î - aplatie S 
niv tl)2 surface : unnfl)- côtelée 2 - striée i 

oiv lui couleur générale : jaune I - brimade 2 - rouge violacéQ^- gris 4 
oiv 104 lent icelles : abseiUes(T~)piésentes u 

oiv 105 densité des poils dressés des noeuds absence ] ^présence *> 
oiv 106 densité des poils dressés îles eut renoeuds absence V) présence 1 1 

oiv is i longueur eutrrnoeuds lièscoinlst OOinmgT)) cnuils {ddnim> t moyens ( 120mm) 5 
longs ( I MIiihii) 1 - tiés longs (> 1 Komm) o 

oiv Ss I diamètre eut i ennemis liés peltl ( snmi)^T) petit (8mm) i mo\ni ( 11 mm) 5 grand 
( 14mm) 7 liés giand ( I7mm) l > 


dm le gielle 


oiv ssl rendement en hois/ha lies faihlc^P)faible i moyen S - élevé / liés élevé 1 ) 

oiv s s 2 format ion de cal de soudure lies laihle I laihle 3 moyen S , levé 7 - liés élevé 0 

oiv ss i aptitude à la i lii/ogenèse très laihle I faible i - moyen S élev. / Irès élevé 0 


Vas:..il 


Noeuds aplatis 



saillants i 

























